τωΔ ΟΡ 1951 
51πιΛΗΥ ΟΡ ὑτϑροστττι 


Αἱ 


Οἱ ΡΗΙΘΟΊΚ8 


η ΟΥ 


ἘΝΤΊΝΣ υῶρλιύπώςτ 
{55 


τ) 


' αυ. συ], αὐ σας μον νο τοῦ 


Α11δ0 Σοκ απλιυ συ 8.5 611 5.5: ὃ 1ο τ 93 
7 


Οἱ:.1ΤΤωω ἕο απλο 8.611 8 ἰ 16 10 6 8. ει 92 
Π.Ι 

ΤΤΑΙ 9ο ο ο ο 1 1 ο ο ο ο ο ο 2 

οὔτ Οὐ 0153. ΤΊΟΝ ο ο 1 1ο ο ο ο ο ο ο ο 2 

ου:α οἳ αὖοῦ εἰ ο ο 1 ο 211 ο 21ο 41 9 

ΤΑΙ: ΠΟΘ Ρος σΤΗΙΣ 3.1 ο ο 51 οι 2ο Ἡ 

3Χ ο0. ΣΤΥ 301 ο ο 1.211.221. 1 


ῳ 


ο ο 9ο 0ο ος ο ο ο 1 0ο 0.1 

10 0ΑΥ5 ΖΑΤΙ. ο 1210100 ο ο ο 2 1 8 

πε 29090 0 1 1ο ο ο 7 

ο ΟΑΥ͂Ξ ΖΑ. ο 10999 ο οσο 1.9.1 5 
ο ο 0ο 0ο 0ο 1ο 0ο 1 ο 9 0 2 

ϱ ο 05 ο 1 ο 9ο ο ο ο ο 1 3 

ο 5 ο 00ο 9ο 0 3ο ο ο 0 5 


2 3 3 8 6 3 πο 1 3 . 

2. 9 6 αἱ 17 12 15 9 36 12 1} 176 
οουιιουοο 10ο ο ο ο 3 

12 32 511 7 11 12 16 5117 5 192 

ο ο 9ϱ ο 9ο 0ο 0ο ο 9ο 0ο 1ο 1 

ο ο ο ο ο 0ο ο 1 0ο 19ο 2 

3ὲ ΡΟ; 1 ο 32112 11.1421.1 2 


105 
πο] 


Χολ οἳ 1921 


ΘύΑΛΙΧ ος ου Ρούτ τος οἱ Ρ 


9ο ΦΟ2Α18. 
ΑΒΟΙΞΟ 


0 2 

5) ΡΌΒ 1 6 126 

ΤΟΙ 1 ΥΒΑΙ 12.10 11 22 1211 10 6 5 7 τα 135 
ΒΑΊΙΟΝ 2 Υ. 3 ο 1 19ο ος 10ο 1 214 9 
ΤΙΟῚ 3 ΥΠΑ“ ο ο 9ο ο ο 0ο ο ο 1 ο 1 ο 2 

20 Β 40 ΤῸ ΡΑΥ. 1 ϱ 09ο 0ο 0 ϱ 1 ο 49 ο 2 
ο 0ο ο ο 1 ο 1 ο ο 1 ο 2 5 

ΜΠΕΕΙΘ 9ο ο 0ο 9ο ο 0ο 0 1ο ο οο 1 
1 51158Ε} - αΠλὼ ο ο 9ο ο ο 1 1ο ο ο 0 1 3 


Υ 


ΓΟΤΑΙ8 απο 71 8Ί 89 96128 ὅτ 1ο 71100 82 Τι. 1096 


